FRANCISZKA KUREK 


przeżywszy lat 38, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła 
w Panu dnia 8-go lipca 1904 r. 


W ciężkim smutku pozostali rodzice i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych oraz 
pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w niedzielę dnia 10 b. m. o go- 
dzinie 3 popoł. z domu żałoby L. 18 przy ulicy Kopernika, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie, 


